lekarz, ciężko ranny, jako lekarz Szpitala Wojskowego w Stanisławowie, zmarł 
we Lwowie dnia 1 października 1940 r. w 34 roku życia 


w szóstą bolesną rocznicę odbędzie się . 


w czwartek dnia 3 pażdziernika 1946 r. o godzinie 9 rano w kościele 
00. Kapucynów 


ZALOBNE 


zona i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „GONGORBIA" 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikolajska 18 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 555-687 


